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KAROL HOFF 


c. k. kontrolor pocztowy 


przeżywszy lat 50, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 


zasnał w Panu dnia 12 Czerwca 1889 roku. 


W smutku pogrążona matka i żona wraz z czworgiem małoletnich dzieci zapraszają Krewnych, 
Przyjaciół, Kolegów i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok w Piątek dnia 14-go b. m. 
o godzinie 6 popołudniu z domu przy ulicy Starowiślnej L. 22 wprost na cmentarz. 
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Zakład pogrzebowy Wł. Lipińskiego w Krakowie. —Cacionkami drukarni Związkowej w Krakowie 


